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"The procediure of an operatioi 必 し て か か ろう 。 
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強制 超 執刀 ィ イベン ト 後 、 蛋 執 刃 を 発動 
(サヴァ ト っ P30) 
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お EL a 共 1 荒れ 狂う 最 凶 の 刃 | キリ アキ | 


小 ギ ルス 、 青い ギル ス を 焼却 
( 小 ギ ルス 7 
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まず は 大 和 傷 と 出血 線 X ら を すばやく 処置 し 、 ヒー ル ゼ | ease 


リー と 注射 器 の 両方 を 使っ で バイ タル を 99 ま で 回 復 する 。 
残り の 出血 線 を 縫合 し た ら す ぐに キリ アキ の エコ ー に 移 ろ 

NT 1 | 。  。 。 骨 am 編 験 う 。 キリ ア キ x ら を 同時 に 切り 出し て 倒し 、 超 執 刀 発 動 。 こ 
敵 測 革 サ 5 SU»H»§»§»§£ ト トト | | sk 時 暫時 幸 | の と さ 、 伯 の 午 合 と バイ タル 回 優 を 優先 し て 行なう 。 ささ 

— | tt 2 {8 の 処置 へ の 進行 が 可能 。 I ほど と 同様 に キリ アキ X ら を 同時 に 倒し 、 切り 傷 を ひと つ 
サヴァ ト 本 体 に 照射 ーー | | な REE | 残し て 出血 線 を 縫合 。 ヒー ル ゼ リー ー と 注射 器 で バ イタ ル を 
電導 英 悪 絆 吉 NH ] i  / 回 sl 2 | 99 に し 、 切 傷 を 治療 する 。 マザー の 出現 時 の 出血 線 を 
Tl 、 すばやく 縫合 し 、 さき に キリ アキ を 倒す 。 以降 は バイ タル 
回 復 と 縫合 を 行ない つつ 、 マザー を 攻撃 し よう 。 
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バイ タル を 全 回 復 
バイ タル 回 復 人 る P78) 
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| 


出現 する 出血 線 を 縫合 = | |  )」 講 -- レー ザー 照射 は 劣化 手前 で 止め 、 
(出血 線 ・ 大 >P19) | | | 座 多 0 陸中 症 計 滋 | エルス 天 滅 の 余力 を 残す 。 その 
TE | あい だ は バイ タル の 回 復 を 。 


小 ギ ルス 、 青い ギル ス を 焼却 
( 小 ギ ルス っ P30) 


パイ タル を 回 | る 証 | 中 各線 か ら の 小 キ ルス が 8~10 価 
バイ タル 回 復 >P18) 動 4 は 窟 i 0 の) sW へ と 増加 。 出血 線 の 中 間 点 を 狙 
7 LASER ニテ い 、 術 野 に 散る まえ に 焼却 し よう 。 


未 公開 執刀 録 の 手術 で 重 
倒 な の は 、 PIE 
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困 - 因 を 繰り 返し 、 サヴァ ト 本 体 の 
防護 コー ト を は が す ( サ ヴァ ト っ P30) 


防護 コー ト を 3 度 は が し 、 
その つど メス で 攻撃 (サヴァ ト っ P30) 


サヴァ ト 本 体 に 特効薬 を 投与 上 日 る | 仁 訴 。 | レー ザー で ギル ス 人 性 腫瘍 を すべ て 焼却 血 だ まり の 史 | eee 
トー す 和 2 上 0 | マツ ーー の] SPECIAL BONUS 獲得 系 件 
HH ,  、 | Thepatiel 引 と ギル ス 性 腫瘍 の 焼却 、 7 パイ タル 回 復 を 行ない つつ 、 1 [ 


07 ep 切除 後 は 人 工 膜 
| 個 置 まえ に / バイ タル を 最大 まで 回 復 し 、 つき ぎの 術 野 へ 移動 
な は 半生 HH 時 に ーーー- シーーー し よう 。 そこ に 出現 する 2 対 の デ ファ 提唱 時. 
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" NN 湯本 いい | 手順 と ほぼ 同じ 1 対 ず 切除 を 行 な - いく 。 た だ 
炒 件 | Easy | Normal| Hard | 得点 NC に ほぼ すず つ 切 除 を 行なっ て いく 。 た だ し 
Si SNR 0 ーーーーーー" ーー NN UK NN ーー ご ーーーー cn ーー ーー NN ラン クー NN SN 0 NG | a ss 02 | hr 1 hr J ココ つ tn 
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ee RNNNNNN 9 ーー = ーー 上 ーーーーーーー 上 ーー 本 ここ 「 町 = | n EE | 8 - el ratte 2 | り 手早く 処置 する ここ cg その 際 、 ーー パイ タル が 30 以 下 に な っ 
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ER mee SN SL 3 120 こ いい ees er ce SS SS oa cm “er Ym ーー ニー ドー ニー hi are sls tnt te sa mar -) 1 た —, J "| ? 引 3 “ 1 1 
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※ 分 表示 は それ ぞ れ 、 Easy 1 :30 Normal 2: Nd TT SS mm Re Ror a I SN RR Ot a RNN SN NCS | ンー 2 ao の _ 森 編 と キミ シ マ 編 の どちら も 同じ 手順 で 攻略 で き る 。 
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